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FOR 


a mm 


7 ^ / 


FROM! COMMANDER 


CITE! MSG NUMBER WHISKEY DASH ZERO ONE FIVE TWO 


REFERENCE! WHISKEY ZERO ONE FIVE ONE 


DES FRAMES QUALITY CLOUD PERCENT POSITION 


tteaP 


1* 

r * 

9L 

3204 

GOOD 

0 

NEAR VERTICAL 

2, 

9R 

3201 

GOOD 

0 

NEAR VERTICAL 



*:^r . 


r 



9L 

3207 

GOOD 

0 

NEAR VERTICAL 

3* 

9R 

2377 

GOOD 

0 

VERTICAL 

4, 

9R 

3345 

GOOD 

' 0 

NEAR VERTICAL 


rtaT:- 

2354^ 

GOOD 

, '0 

NEAR. VERTICAL 

5* 

9L 

3357 

GOOD 

0 

NEAR VERTICAL 

$. 

9L 

2471 

'• • * I* 

GOOD 

0 

NEAR VERTICAL 

7* 

9R 

2S23 

GOOD 

0 

MEDIUM OBLIQUE 

5. 

9R 

1025 

GOOD 

* 

VERTICAL 

9, 

9R 

1019 

. GOOD 

0 

VERTICAL 

10, 

9R 

1025- 

■1022 

GOOD 

0 NEAR VERTICAL 

- 



* 



11, 

9R 

.3341, 

3338 

GOOD 

0 VERTICAL 

12, 

9L 

3423, 

242$ 

POOR 

0 NEAR VERTICAL 

13, 

9L 

3417, 

3420 

FAIR 

0 NEAR VERTICAL 

14, 

9R 

1489 

GOOD 

0 

i 

NEAR VERTICAL 


9L 

1489 

GOOD 0 

NEAR VERTICAL 

15, 

9L 
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29<S8 GOOD 0 NEAR VERTICAL 
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" ' \ • ' ' ■ ! 

9K 3287,3284 GOOD 0 VERTICAL 

i 

I 

17, 9L 3308,3305 GOOD 0 VERTICAL 


18. 9R 953,950 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

19. 9R 3434,. 3431 FAIR HAZE VERTICAL 

/« • - * 

20. 9R 2382,2377 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

21, 9R 3174,31<S3 GOOD 0 VERTICAL 


9L 3176 GOOD 0 VERTICAL 


22. 9R 3419,3416 FAIR HAZE NEAR VERTICAL 


23. 9L 3079,3083 GOOD 0 . NEAR VERTICAL 


9R 


3077 GOOD 0 VERTICAL 


24 


9L 3166 GOOD 0 NEAR VERTICAL 


25. 


9L 3426.3423 GOOD 0 NEAR VERTICAL 


26, 9R 3434 FAIR HAZE VERTICAL 


27. 9L 3414 FAIR 0 NEAR VERTICAL 


28 


, 9R 953,935 GOOD 0 NEAR VERTICAL 


29. 9R 3436 FAIR HAZE NEAR VERTICAL 


-1 


30, 9R 509 GOOD 0 NEAR VERTICAL 


31. 9L 509 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

32* 9L 509 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

33, 9R 526 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

34 , 9L 464,461 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

r 

35 , 9L 464 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

36, 9L 489,492,486 GOOD 0 VERTICAL 

37 , ' i sh 492,495 GOOD 0 VERTICAL 

9R 498,495,492 GOOp 0 VERTICAL 

38, 9R 422 FAIR 0 VERTICAL 

169,172 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

1 
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9L 171 FAIR 0 NEAR VERTICAL 


i4-1 


A ' 


40, SR 1<$9 GOOD 0 NEAR VERTICAL 
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41* SR 204 GOOD 0 NEAR VERTICAL 

/ \ - , .. 

, 9L 209,206 GOOD 0 NEAR VERTICAL 



42* 9R 257 GOOD 0 NEAR VERTICAL. 

OVERALL QUALITY GOOD. SOME HAZE. FLIGHT PLAN DID NOT C(^VER 
MANY REQUIREMENTS. I 
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